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Taryfy dla ciepła Str. 


1. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
Nr DRE.WRC.4210.44.2.2021.170.XVIIIZzm.RWy z dnia 29 grudnia 2021 r. 
w sprawie zmiany taryfy Veolia Energia Warszawa S.A. .........-eeeeeeeeaaeaeeaaaa 2 
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Warszawa, dnia 29 grudnia 2021 r. 


PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
dr inż. Rafał Gawin 


DRE.WRC.4210.44.2.2021.170.XVIIIZm.RWy 


DECYZJA 


Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku 
z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze 
zm.) oraz art. 104 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, 
po rozpatrzeniu wniosku 
przedsiębiorstwa energetycznego: 
Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, 
zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”, 


zawartego w piśmie z 21 grudnia 2021 r., nr sprawy: 2119408, w sprawie zatwierdzenia zmiany 
taryfy dla ciepła, 


postanawiam 


zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo i stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji zmianę 
taryfy dla ciepła zatwierdzonej moją decyzją Nr DRE.WRC.4210.23.7.2021.170.XVIII.ARy.RWy z dnia 
9 września 2021 r. 


UZASADNIENIE 


Przedsiębiorstwo  ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona decyzją 
Nr DRE.WRC.4210.23.7.2021.170.XVIII.ARy.RWy z dnia 9 września 2021 r., na okres 1 roku od dnia 
jej wprowadzenia do stosowania. 


Pismem z dnia 21 grudnia 2021 r. nr sprawy: 2119408, Przedsiębiorstwo zwróciło się z wnioskiem 
o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła w zakresie wysokości określonych w niej stawek opłat za 
usługi przesyłowe, w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmiany 
taryfy dla ciepła PGNiG Termika S.A. z siedzibą w Warszawie - dalej: „Wytwórca ciepła” (decyzja 
z 17 grudnia 2021 r. NrDRE.WRC.4210.40.2021.142.XXIIzm.ESz.RWy) w zakresie ceny ciepła 
z Elektrociepłowni Żerań - wytwórcy ciepła dostarczanego do warszawskiego systemu 
ciepłowniczego eksploatowanego przez Przedsiębiorstwo. Powodem zmiany taryfy dla ciepła 
Wytwórcy ciepła było przekazanie do eksploatacji w Elektrociepłowni Żerań bloku gazowo - 
parowego o mocy elektrycznej zainstalowanej 534,2 MW oraz mocy cieplnej 326 MW oraz dwóch 
kotłów wodnych opalanych gazem ziemnym - łącznie w Elektrociepłowni Żerań są zainstalowane 
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3 kotły wodne opalane gazem ziemnym o łącznej mocy cieplnej 390 MW, i uzyskanie przez Wytwórcę 
ciepła stosownych zmian koncesji na wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej, a więc również 
zmiana paliwa wykorzystywanego w tym źródle. 


Uzasadnieniem powyższej zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa jest okoliczność przewidziana 
w $ 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych 
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 718 ze zm.), w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z 
tytułu zaopatrzenia w ciepło, zwanego dalej: „rozporządzeniem taryfowym", tj. istotny wzrost 
kosztów strat ciepła w warszawskiej miejskiej sieci ciepłowniczej, w związku ze zmianą taryfy dla 
ciepła Wytwórcy ciepła, w stosunku do tych kosztów, które stanowiły podstawę kalkulacji obecnie 
obowiązującej taryfy dla ciepła. 


W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 
ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy dla ciepła zgodnie z zasadami określonymi 
w art. 44 - 46 Prawa energetycznego oraz przepisami rozporządzenia taryfowego. 


Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której 
strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ 
administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub 
zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. 


Biorąc pod uwagę wskazane powyżej, istotne dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy 
okoliczności, postanowiono orzec jak w sentencji. 


POUCZENIE 


1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia 
(art. 30 ust. 2 i 3 ustawy — Prawo energetyczne, w związku z art. 47946 pkt 1 i art. 47947 $ 1 ustawy 
z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1805)). 
Odwołanie należy przesłać na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 
Warszawa. 


2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego 
oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości przedmiotu sporu, 
przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek 
o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 4794 ustawy - Kodeks postępowania 
cywilnego). 


3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł, zgodnie z art. 32 ust. 
1 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1257). Opłatę uiszcza się na konto bankowe Sądu 
Okręgowego w Warszawie XVII Wydziału Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Strona może 
ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów Tytułu IV -Zwolnienie od 
kosztów sądowych ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie 
pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, stosownie do przepisów 
art. 117 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego. 
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4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a $ 1 ustawy - 
Kodeks postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się 
ostateczna i prawomocna (art. 127a $ 2 ustawy — Kodeks postępowania administracyjnego). 


. Stosownie do art. 47 ust. 3 ustawy — Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do 
ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Ciepło”. 


. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę 
taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej 
opublikowania w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki. 


Prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki 
/-/ 
Rafat Gawin 
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NINIEJSZA TARYFA STANOWI 
CZNIK 
DO DECYZJI PREZESA URE 
zdnia ZA. gani ROBA w 
nr DREWRG ARAD HH. 2.202U. AFO. XVN 


PSA 


ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA 


VEOLIA ENERGIA WARSZAWA S.A. 


Warszawa, 21 grudnia 2021 r. 
Członek Zarządu 
PREZ 7 
A Dyrektor Finansowy 
aiw? Członek Zarządu 
dr inż. Rafał Gawin 7 Dyrektor Zasobów Ludzkich Joanna Orłowska 


Aneta Przybysz wej 
5 
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W Taryfie dla ciepła ustalonej przez Veolię Energia Warszawa S.A z siedzibą w Warszawie 
stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRE.WRC.4210.23.7.2021. 
170.XVIIL.ARy.RWy z dnia 9 września 2021 r. wprowadza się następujące zmiany: 


Punkt 10. Otrzymuje nastepujące brzmienie: 


10. Rodzaje i wysokość stawek opłat dotyczących przesyłania i dystrybucji ciepła. 


| Z 2 Stawka zka stalych za uslugi presyłowo (et) 


461 
12,82 
14.80 
| A3BIC20 | 3091801 __ | 257650 __ | 939 | 
|, ABIA À | ë 3321352 ë | 29 ëY | _ 1093 ë O 
| ABIGO | 217038 O| ë 20419 __ | 1063 O 
1152 


PREZES 2 
Urzędu Rei: 


Gw; 
dr inż. Rafał Gawin 7 ra A 
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